USER'S INFORMATION FOR KNEEPADS 
WORK IN PRGRESS 


3a Holywell Hil, EU Manufacturer : 

StAlbans_ WIP (Workwear Europe Ltd} 

arenes pp Ireland A91 DP8R : 

UK DWC5224 . 


These kneepads have been subject to an EC Type-examination by the notified body n° 9321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way. Telford Way, Keitering, Northamptonshire, NN16 8SD 
United Kingdom, according to the European standard EN 14404: 2004 + At: 2010 for knee protectors for work in the kneeling position. The CE mark printed on these signifies the respect of the 
essential requirements of the European Directive n° 89/686/CEE regarding Personal Protective Equipment. 


CAUTION: 


HOW TO SELECT THE PERFORMANCE LEVELS OF PROTECTION 

Level 0 Knee protectors suitabie for use on flat or non-fiat floor surfaces and providing no protection against penetration ; 

Level 1 Knee protectors suitable for use on flat or non-fiat floor surfaces and providing protection against penetration at a force of at least (100 + 5) N 
Level 2 Knee protectors suitable for use on flat or non-flat floor surfaces and providing protection against penetration at a force of at least (250 + 10) N 


PERFORMANCE 

This product has been tested in accordance with BS EN 14404:2004+A1:2010 ang have achieved the following performance Type 1 Level 0. 

USAGE: 

These kneepads are designed to give limited protection of the wearer's knees when working in the kneeling position. The worker must however be aware of the danger of chronic damages to the 
knees and must regularly leave the kneeling position to slow down the effects. They must be worn during the whole duration of exposure to any potential hazard for the knees. if the kneepads 
become damaged, replace therm immediately by a new pair. No protector can offer full protection against injuries 


FITTING: 

This product is intended to be placed on your knee and strapped on by the bottom and top straps in a comfortable and stabie position, while not constraining blood flow. Products which are either 
too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum ievel of protection. Always test the positioning of the pads before commencing any work. This protector is availabie in 
one size fits all and has adjustable straps the sizing is based on a waist size of 100 cm. The kneepads are of Type 1 (independent from another germent) and must be placed outside the trousers 
and attached as shown in the drawings: 


LIMITATIONS OF USE: 
These kneepads do not provide protection against water, chemicals nor fire. if the protector shows signs of severe wear such as broken shells or ripped pads the kneepad should be replace. Any contamination, 
alteration to the protector, could dangerously reduce the performance of the protector. The service life of this product is between 2-5 years. This product is for light industria! use only. 


CLEANING AND MAINTENANCE: 
To maintain your kneepads in optimum condition: Clean with damp cloth and light cleaning solution such as diluted washing up liquid 


STORAGE AND TRANSPORT 
When not in use, store the product in a well-ventilated area away frorn extremes of temperature. Changes in environmental conditions such as temperature may reduce the performance of the 
protector. Never place heavy items on top of it. If possible, avoid excessive folding and preferably store it hanging vertically. If the product is wet, aliow it to dry futly before placing it into storage. 


REPAIR 
If the product becomes damaged, it will NOT provide the optimum level of protection, and therefore should be immediately replaced. Never use the damaged product. 


End of Life . 
Used products should be disposed of in accordance with the local / national environmental regulations at an appropriate land fill site. Further information regarding these regulations can be 
obtained from your local authorities. 


FRONT . 

Pull strap behind knee 

& hook to stud on 
opposite side at top & 

| bottom. 


I Adjust fit with elasticated 


Back of knee. 
INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA NAKOLANNIKOW 
WORK IN PROGRESS 
3a Holywell Hill, : 
StAbans EU Manufacturer : 
Hertfordshire, WIP (Workwear Europe Ltd) 
i Ireland AST DP8R DWCS224 
UK 


Te kolana zostaly poddane badani: typu WE przez jednostke notyfikowang nr 0321 Centrum technologii SATRA, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD 
Wielka Brytania, zgodnie z europeisk| norma EN 14404: 2904 + A1: 2016 dia ochraniaczy kolanowych do pracy w pozycji kleczacej. Znak CE nadrukowany na tych znakach oznacza poszanowanie 
Zasadnicze wymogi dyrektywy europejskiei nr 89/686 / CEE dotyczace osobistego wyposazenia ochronnego. 


UWAGA: 


JAK WYBIERZ POZIOMY OCHRONY 

Poziom 0 Oshraniacze kolanowe odpowiednie do stosowania ne plaskich lub nie plaskich powierzchiniach podtogowych | nie zapewniaja ochrony przed penetracja 

Poziom 1 Zabezpieczenie kolan nadaje sie do stosowanie na plaskich lub nie plaskich powlerzchniach podlogowych i zapewnia ochrone przed penetracja przy sile co najmniej (100 + 5) N 
Poziom 2 Ochraniacze kolanowe odpowlednie do stosowania na plaskich lub nie plaskich powierzchniach podiogowych | zapewniaja ochrone przed penetracia przy sile co najmnie| (250 + 10) N 


WYDAJNCSC 
Ten produkt zostat przetestowany zgodnie z BS EN 14494: 2004 + A1: 2010 i osiqgnat nastepujgce wyniki Typ 1 Poziom 0. 


STOSOWANIE: 

Te kolana majq na celu ograniczenie ochrony kolanow uzytkownika podczas pracy w pozycji kieczacej. Pracownik musi jednak pamigtac o niebezpieczeristwie przewieklego uszkodzenia urzadzenia 
Kolana i muszq regulamie opuszczaé pozycie kieczqca, aby spowolnié efekty. Musi byé neszony przez caly okres narazenia na potencialne zagraozenia dia kolan. Jesli kolana 

Uszkodzié, zastapi¢ je natychmiast przez nowa pare. Zaden protektor nie moze Zapewnit peinej ochrony przed urazami 


DOPASOWYWANIE: 

Ten produkt ma byé umieszczony na kolanach i przymocowany do dolnych i gomych paséw w wygodnej i stabilnej pozycji, nie ograniczajac przeptywu krwi. Produkty, ktére sq albo 

Zbyt luzny lub zbyt ciasny ogranicze ruch i nie zapewni optymalnege poziomu ochrony. Zawsze testuj patozenie wkladek przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac. Ten protektor jest destepny w 
Jeden rozmier pasuje do wszystkich | posiada requiowane peski wymiary oparte sq na pasie wielko$ci 100 cm. Kolana sq typu 1 (niezalezne od innego ubrania) | muszq by¢ umieszczone poza 
spodniami | dolaczony, jak pokazano na rysunkach: 


OGRANICZENIA STOSOWANIA: 

Te kolana nie zapewniajg ochrony przed woda, chemikaliami ani ogniem. Jesli ochraniacz wykazuje oznaki ciezkiego zuzycia, np. Zlamanych muszii tub podartych podktadek, nalezy wymienié 
kolane. Wszelkie zanieczyszczenia,Zmiany w ochraniaczu, mogloby niebezpiecznie obnizye skutecznos¢ ochraniacza. Zywotnosé tego produktu wynosi od 2 do 5 tat. Produkt przeznaczony jest 
tylko do celéw przemystowych. 


CZYSZCZENIE | KONSERWACJA: 
Aby utrzymaé kolane w optymainym stanie: OczyScié wilgotng szmatka | lekki roztwOr czyszezacy, taki jak rozciehczony plyn do mycia 


PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT : 

JeSli nie jest uzywany, nalezy przechowywac produkt w dobrze wentylowanym miejscu z dala od skrajnych temperatur. Zmiany warunkow Srodowiskowych, takie jak temperatura, moga zmnieiszy¢ 
wydajnoStochraniacz. Nigdy nie wktadaj na niego ciezkich przedmiotow. Jesli to mozliwe, unikaj nadmiernego sktadania | najiepiej przechowywac go w pozycji picnowel. JeSii produkt jest mokry, 
pozwél mu wyschnaé calkowicie przed umieszczeniem go w magazynie. 


NAPRAWA 
Je$ti produkt ulegnie uszkodzeniu, NIE zapewni optymainego pozicmu ochrony, dlatego nalezy go natychmiast wymieni¢. Nigdy nie uzywaj uszkodzonego produktu. 


Koniec zycia 
Usyte produkty nalezy usuwaé zgodnie z lokainymi / kraiowymi przepisami ochrony Srodowiska w odpowiednim miejscu wypeinienia gruntu. Daisze informacje dotyczace tych przepis6w moga byt 
Uzyskane od lokainych wiadz. 


Tyt. 
~ | Gostocomns 
| dopasowanie 
H eiastycznymi paskami 
| 
3 Tyt kolana 
| 
j 
WHCTPYKLIMA MO ACNONbSOBAHMIO HAKONEHHVKOB 
HESABEPWEHHAR MPORYKLIAR 
38 Holywell Hill, 
St Albans EU Manufacturer : 
AL1 ER = WIP (Workweer Europe Ltd) ; 
UK (BENVKOBPYTAHVA) Ireland AS1 DP8R DWC5224 


3TH HaKONeHHHKH Ginn NopABeprHyTe! NpoBepKe Tuna EC HoTucbmumposaHnsim OpraHom n * 0321 TexHonormecknit ueHtp SATRA, Yuaxem Yai, Tencbopa-Yan, Kerrepuur, HoprremnToxwup, 
NN16 8SDBenimoSpurayun, cornacHo esponelicxomy cranpapty EN 14404: 2004 + A1: 2010 ana KoneHHbix nporexTopos 4A paGoTe! B NGNOKeHHK Ha KONeHSX. MapknpoaKa CE Ha Hix O3HaNaeT 
yeaxorie OcHostvie TpeGoeaHur Esponeiicxoh aupextuse! Ne 89/686 / CEE orHocnrenbHo CheQCTs MHAKEMAYANbHOA 3aLiMTbI. 


BHUMAHME: 


KAK BbIBPATb YPOBHV, MPOMSBOQYVTENCHOCTU SALIMTbI 

Yporenb 0 KonenHble npoTeKropt! NOAXOAAT ANA WcNONbIOSaHMA HA POBHOM HII HEPOSHOM NOBEpxHOCTH None H He OGecnewnsaloT SaLMTY OT NPOHKKHOBeHMA 

Yposext 1 Saulwrnie yCTDOCTAa GNA KONEHEM, NPEAHAIHAYEHHbIC ANA VCNONSOBAHUA HA NNOCKMX KK HE NNOCKMX NOBEPXHOCTAX Nona M OGecneynsaroune IALIMTY OT NPOHMEHOBEHHA C CHNOM 
ne meree (100 + 5) HYposens 2 SauwTHeie yorpoficTBa ANA KONEH, NOAXONALIMe DAA ACNONbIOBSHA Ha NNOCKKX UNM HE NSIOCKKX NOBEPXHOCTAX Nona K OGecnewBAICve SaLIMTy OT 
NDPCHMKHOBEHYA NpH ycvnuu He MeHe (250 + 10) H 


NPEQCTABNEHME : 
Dannoe vapenne Spinco nporectupoReHo B cooTrercTain ¢ BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 # goctumo cnenyioumx noxasarenen: Tun 1 Yposent 0. 


TIPUMEHERVE: 

OTM HaKoneHHuKH NpenHasHaveHt ANA OSecna4eHitA ODAHMVeHHON 3auyyTbI KONeHeR NONLOBaTeNA NpH PaGoTe B NONCKEHHM CTOR Ha KONSHAX. ORHaKo PAGOTHMK DOMMKeH aHaT O6 OnACHOCTK 
XPOHMMECKIIX MOBDEXAEHHIKONEHM 1 DOMPKHD! PETYNAPHO NOKMDAT NONOKEHKE HA KONEHX, UTOSbI SaMEANHTE Scent. Mix HECEXORHMO HOCHT B TeYeHKO BCerO NepHona BOANeACTEMA MOGoy 
NOTeHUVAN-HON ONackocTH ANA Kone Hel. Ecnw HaKONeHHiKyT OBpexQeHbl, HEM@ANEHHO 3aMeHKTe KX HOBOM Napow. SauyxtTHMK He MOET OGeCne4HTh NONHy!O 3aUIMTy OT TDaBM 


OUTUHTM: 

Sor nponyKr npenHaskaven ANA paIMeLIEHKA Ha KONaHe W NPMCTeMBaeTCA H/DKHAM M BEDXHMM PEMHAMM B YQOGHOM # CTaSHMbHOM NONOXKeHMK, He OrpaHwuMeaR NPM STOM KpOROTOK. MpomyKsy, 
koTopeis nuGoCNHWKOM CBOBOAHO KN CHMLIKOM TYPO, OrTpaHv4NT RewKeHMe KM He OGECNeYKT ONTYMaNbHEM yposext sauyiTei. Boeraa nposepsire noaMuKOHMpOBaHKe KONOQOK NepeA HaVaNncM 
mo6oH paBor:. ror nporexrop goctyneH BOAMH PasMeD NODXOAMT BCeEM W UMeET Derynupyembie GpeTenn, pasMeDe! OCHOBaHD: Ha pasmepe Tannn 100 cm. HoxHbIe HAKOHEYHHKIt MM@IOT THT 1 
(HesaBNCAMO OT APyrow CAE Kb!) 1h ZOMKHY GtiTh pasmeuierdi 3a Npagenamn Opiox4 NPVWKDENNeH, KAK NOKASSHO HG YEpTEREx: 


OFPAHVYEHYA MCNOMb3OBAHMA: 

Sy HaKoneHrivtkn He OBeCNeYvRaIOT 3ALIMTY OT BOA, KMMMYECKMX BELUECTB M OMA. Econ npoTexTOp OSHapyAKESeT NDHSHAKH CHTLHOFO M3HOCA, TaKWe KAK DAaIOPBAHHEIE PAXOBKHE HN 
PasOpBaHHbie nonyueNKM, TO KONeHO CNepye;r sameHute. JWo60e sarpazHeHne, M3MEHEHNE SALUIMTHHKS, MOET CRACHO CHYSHTS NDOMIBONMTENMBHOCTS SatlTHMKA. Cpox cryx6et store npoayKTa 
cocraanner or 2 no 5 net. St0T nponyKT NPeAHAIHANeH TONEKO ANA Nerko# NPOMBILLINEHHOCTH. 


UUCTKA A TEXHUYECKOE OBCIYKUBAHME: 
UToGb! NOANEPKVBATS BALUM HAKONEHHMKK B ONTUMANBHOM COCTORHHM: ONHCTUTE 1X BNEDKHOM TKAHBIO # NENOAMM “ICTRUUM DACTBOPAMM, TAKMMM Kak PasGaRNSHHAR MOIOLUAR KURKOCTS 


XPAHEHME 4 TPAHCIOPT ; 
Ecru nponyxt He Vcnonb2yeTcs, XPAHHTe eFG B XOPOUIO NPOSSTPHRASMOM NOMEUJEHKM BOANM OT SKCTPEManeHEE Tewneparyp. MameHeHve ycnosHii OKpyxaroWuem Cpenti, TakHx KaK TeMNepaTypa, 
MOET CHM3MTENpOTeKTO. Hikorna He KnanMTe Ha Hero TAXenbe npagmetet. Ecrm 203MOxKHO, K36eraaTe KanMuUNerD CMGaHIER W NPAANOTHTENbHO XpaHKTe ero BepTHKAaNbHO. Ecn nponyKT 
BNeKHeIN, NAVTe My BLICOXHYTE NONHOCTHIO NEpeg TeM, Kax NOM@CTHTS @fO Ha xpaheHMe. 


PEMOHT , 
Ecnu vagenve nospexnexo, oxo HE oGecneunt ontTemanbHElt sDOBEHS AUINTEI H NOSTOMY AOTDKKO Birm> HeMegmesso sameHeHo. HiKoTfa He VCnonbsyiiTe NoapexneHHei NPOAYKT. 


Kone ugh 
Vichombs0BaHtHbie NDOAYKTE! CNEqyeT YTHNWIMPOBATS © COCTSSTCTEMH C MECTHBIM / H@UMOHANBHSIM SKONOMSECEEM SERDHOASTENECTBOM HA COOTRETCTBYIOUEM NNOUAAKE ANA 3aCcHINKH. 
Dononuwtencitan WHcbOpMauA, KaCAaINUIaACA STHX NDaBMn, MoxeT Gert) Monyvexbi CT M@CTHH enacrei. 


INFORMATIONS A L'UTILISATEUR SUR LES GENOUILLERES 


3a Holywell Hill, : 

— EU Manufacturer : 

Hertfordshire, WIP (Workwear Europe Ltd) 

AL11ER 

reaunnid Iretand AST DPGR DWC5224 


Ces genouiliéres ont fail ‘objet d'un examen de type CE par lorganisme notifié n ° 0321 SATRA Technology Center, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD 
Royaume-Uni, selon la norme européenne EN 14404: 2004 + A1: 2010 pour les genouiliéres pour ie travail en pesition agenouiliée. La marque CE imprimée sur celles-ci signifie le respect de la 
Exigences essentielles de la Directive européenne n ° 89/685 / CEE relative aux équipements de protection individuelle. 


MISE EN GARDE: 


COMMENT CHOISIR LES NIVEAUX DE PERFORMANCE DE LA PROTECTION 

Niveau 0 Protecteurs de genou appropriés pour une utilisstion sur des surfaces planes ou non planes et ne fournissant aucune protection contre ia pénétration 
Protecteurs au genou de niveau 7 aptes a tre utitsés sur des surfaces planes ou non pianes et offrani une protection contre la pénétration a une force d'au moins (100 + 5) N 

Niveau 2 Protecteurs du genou appropriés pour une utilisation sur des surfaces planes ou non planes et offrant une protection contre la pénétration a une force d'au moins (250 + 10)N 


PERFORMANCE 
Ce produit a été testé conformément 4 la norme BS EN 14494: 2004 + A1: 2010 et a atteint la performance suivante Type 1 Niveau 0. 


USAGE: 

Ces genouilléras sont concues pour assurer une protection limitée des genoux de l'utilisateur lorsqu’il travailie en position agenouiliée. Le travailieur doit cependant étre conscient du danger de dommages 
chroniques 4 ia 5 

Genoux st doivent régulierement laisser la position agenouillée pour ratentir les effets. lls doivent étre poriés pendant toute la durée de !'exposition 4 tout risque potentiel pour les genoux. Si les genoux 
Encommager, jes remptacer immédiatement par une nouvetie paire. Aucun protecteur née peut offrir une protection compiéte contre les blessures 


RACCORD: 

Ce produit est destiné 4 étre placé sur votre genou et attaché par !e bas et ies sangles supérieures dans une position confortable et stable, tout en ne fimitant pas le flux sanguin. Les produits qui sont soit 
Trop lache ou trop serré restreindra le mouvement et ne fournira pas le niveau de protection optimal. Testez toujours le positionnement des tampons avant de commencer tout travail Ce protecteur est 
disponible enUne taille unique et des bretelies ajustabies, le calibrage est basé sur une taille de 100 cm. Les genouilléres sont de type 1 (indépendamment d'un autre vétement) st doivent étre piacées a 
lextéreur du paritalon 

Et joint comme indiqué sur les dessins: 


LIMITATIONS D'UTILISATION: i 
Ces genouilléres ne protégerit pas contre l'eau, les produits chimiques ni I'incendie. Si le protecteur monire des signes d'usure sévére tals que des coquilles cassées ou des tampons déchirés, le genou 
doit tre remplacé. Toute contamination, |_a modification du protecteur pourrait réduire dangereusement les performances du protecteur. La durée de vie de ce produit est entre 2-5 ans. Ce produit est 
uniquement desiné a une utilisation industrielle légére. 


NETTOYAGE ET ENTRETIEN: 
Pour maintenir vos genouilléres dans un état optimal: Nettoyer avec un chiffon humide et une solution de nettoyage léger comme le liquide de lavage dilué 


STOCKAGE ET TRANSPORT : 

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le produii dans un endroit bien ventilé loin des tampératures extremes. Les changements dans les conditions environnementates talles que te température peuvent réduire 
les performances des protecteur. Ne placez jamais d'objets lourds sur le dessus. Si possible, évitez ie pliage excessif et conservez-le de préférence en position verticale. Si le produit est humide, laissez-le 
sécher complétement avant de |'entreposer. 


REPARATION 
Si le produit est endommagé, il NE fournira PAS le niveau de protection optimal et devrait donc étre imméciatement remplacé. Ne jamais utiliser le produit endommagé. 


Fin de vie 
Les produits utilisés doivent étre éiiminés conformément a ja réglementation environnementale locale / nationale sur un site de remplissage approprié. De plus amples informations concernant ces 
régiements peuvent dire Obtenu auprés de vos autorités iocales. 


AVANT ARRIERE 


7 Tirer la bride 

| derriere le genou et 
accrocher au bouton 
sur le cote oppose 
aux orides de dessus 
et dessous. 


INFORMACAO DO UTILIZADOR PARA JOELHEIRAS 


TRABALHO EM CURSO — ~ = ” 
~, Holywell Hill, EU ; 

Hertfordshire, WIP (Workweer Europe Ltd) 

ron treiand ASI DP8R DWC5224 


Estas joetheiras foram objecto de um exame de tipo CE pelo organismo notificado n° 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 6SD 
Reino Unido, de acordo com a norma europela EN 14404: 2004 + A1: 2010 para protetores de joetho para trabalho na posicSo ajoeihada. A marca CE impressa nestas indica o respeito dos 
Requisitos essenciais da Directiva Europeia n ° 89/686 / CEF relativa ao equipamento de proteccdo individual. 


CUIDADO: 


COMO SELECIONAR OS NIVEIS DE DESEMPENHO DA PROTECCGAO 

Nivel 0 Protetores de joelho adequados para uso em superficies planas ou n&o planas e sem protecdo contra penatracao 

Nivel 1 Protetores de joelho adequados para use em superficies de piso planas ou nao planas € proporcionando protecdo contra penatragdo com uma forga de pelo menos (100 + 5)N 

Nivel 2 Protetores de joelho adequados para utilizag30 em superficies de pavimento planas ou ndo pianas e proporcionando proteccac contra a penetracZo a uma forga de pelo menos (250 + 10) N 


DESEMPENHO 

Este produto foi testado de acordo com a norma EN 14404: 2004 + A1: 2010 e obteve o seguinte desempenho Tipo 1 Nivel 0. 

USO: : 

Estes kneepads 330 projetados para dar protege limitada dos joethos do usuério quando se trabatha na posi¢do de joethos. O trabalhador deve no entanto estar cierite do perigo de danos 

Joethos ¢ deve deixar requiarmente a posic¢&o de joethos para abrandar os efeitos. Devem ser usados durante toda a duragao da exposicao a qualquer risco putencia! para os joeihos. Se os joeiheiras 
Se forem danificados, substitua-os imediatamente por um novo par. Nenhum protetor pode oferecer protegao total contra ferimentos 


APROPRIADO: ‘ 

Este produto destina-se 2 ser colocado no seu joelho e amarrado com as tiras inferior e superior em uma posic¢do confortével e estavel, sem restring'r 0 fluxo sanguineo. Produtos que 880 
Demasiado solto ou demasiado epertado ira restringir 0 movimento e no ira fornecer o nivel ideal de protec30. Sempre teste o posicionamento das pasiithas antes de iniciar qualquer trabalho. Este 
protetor ests disponivel emUm tamanho cabe tudo e tem algas ajustaveis o dimensionamente é baseado em um tamanno de cintura de 100 cm. Os joetheiras s3o do Tipo 1 (independentes de outro 
vestuario) e devem ser colocados fora das caicas 

E anexade como mostredo nos desenhos: 

LIMIMTAGOES DE USO: , 
Estes kneepads ndo formecem a protecAo de encontro 4 agua, 20s produtos quimicos nem ac fogo. Se o protetor apreseniar sinais de desgaste severo, como cascas quebradas ou almofadas rasgadas, 
© joetho deve ser substituido. Quaiquer contaminagSo,AlteracSo a0 protetor, poderia perigosamente reduzir o desempenhe do protetor. A vida Util deste produto 6 entre 2-5 anos. Este produto 6 apenas 
para uso industrial leve. 


LIMPEZA E MANUTENCAO: 
Para manter os joelheiras em optimas condigdes: Limpe com um pano hémide e uma soluco de fimpaza leve, ta! como liquide de tavagem diluido 


ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Quando n&o estiver em uso, guarde o produto em uma 4rea bem ventliads, longe de temperaturas extremas. As alteragdes nas condicses embientais, como a temperatura, podem reduzir o desempenho 
protetor fhinca coloque itens pesados em cima dele. Se passivel, evite dobrar excessivamenie e pre’erencialmente armazene-o que pendura verticalmente. Se o produto estiver mothado, deixe-o secar 
completamente antes de coloca-to no armazém. 


REPARAR 
Se 0 produto ficar danificado, NAO fornecerd o nivel ideal de protegao ¢. porttanto, deve ser imediatamente substituido. Nunca utilize o produto danificado. 


Fim da vida 
Os produtos usados devem ser descartados de scordo com as regulamentagdes ambientais locais / nacionais em um local de enchimento apropriado. Mais informagées sobre estes requiamentos podem 
ser Obter das autoridades iocais. 


Puxe a alga atras do 
joetho e prenda no 

pino do lado contrario 

na alga superior e inferior 


ES 


INFORMACION PARA USUARIOS DE RODILLERAS de referencia 
WORK IN PROGRESS 


py i EU Manutacturer : _ i Pe ee 
pry ym WIP {Workwear Europe Ltd) = 
Reino Unido treland AS1 DP8R DWC5224 


Estas rodilleras han sido sometidas a un examen de tipo CE por el organismo notificado n ° 0321 SATRA Technology Center, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD 
Reino Unido, segiéin ia norma europea EN 44404: 2004 + A1: 2010 para los protectores de rodilla para trabajar en posicién de rodillas. La marce CE impresz en ellas significa el respeto de la 
Requisiios esenciales de la Directiva Europea n ° 89/686 / CEE relativa al equipo de proteccién personal. 


PRECAUCION: 


>. 
COMO SELECCIONAR LOS NIVELES DE RENDIMIENTO DE LA PROTECCION 
Nive! 0 Protectores de rodilla adecuados para su uso en superficies pianas o no planas y sin proteccién contre la penetracion 
Nivel 1 Protectors de rodilla adecuados pera su uso en superficies de piso planas o no planas y que proporcionan contra la penetracién a una fuerza de al menos (100 + 5) N 
Nivel 2 Protectores de rodilla adecuados para su uso en superficies planas o no planas y que proporcionan proteccién contra la penetracion a una fuerza de ai menos (250 + 10) N 


ACTUACION 
Este producto ha sido probado de acuerdo con la norma BS EN 14404: 2004 + A1: 2910 y ha alcanzado el siguiente nivel de rendimiento tipo 1 0. 


uso: 

Estas rodilicras estan diseviadas para dar una proteccién f'mitada de las rodillas de! usuario al trabajar en la posicién de arroditlamiento. Sin embargo, e! trabajador debe ser consciente del peligro de 
dafios cronicosRodilias y debe dejar raquiarmente la posicién de rodilles para ralentizar los efectos, Deben ser usados durante toda la duracién de ia exposicion 2 cuaiquier peligro potencia! para las 
rodilias. Si las rodillerasSe dafian, reemplazarios iInmedialamente por un nuevo par. NingUdn protector puede ofrecer proteccién completa contra lesiones . 


ADEGUADO: 

Este producto esté destinade a ser colocado en su rodilla y atado por las correas inferior y superior en una posicion cémoda y estable, sin restringir el flujo sanguineo. Productos que son 

Demasiado suclto o demasiado apretade restringira ef movimiento y no proporcionara el nivel Optimo de protecodn. Siempre pruebe el posicionamiento de las pastas antes de comenzar cuaiquier 
trabajo. Esie protector esta disponible enUn tamario cabe todos y tiene correas aiustables el tamafio se basa en un tamafio de la cintura de 100 cm. Las rosilleras son de tipo 1 (independientes de olra 
prenda) y dehen colocarse fuera de los pantalones Y unidos como se muestra en los dibujos: 


LIMITACIONES DE USO: 

Estas rodilleras no proporcionan proteccién contra agua. productos quimicos ni fuego. Si e! protector muestra signos de desgaste severo, como las cascaras rotas 0 las almohadillas rasgadas, la roditta 
debe ser reemplazada. Cualquier contaminacion.Alteracién ai protector, podria peligrosamente reducir el rendimiento de! protector. La vida util de este producto es entre 2-5 aftos. Este producto es para 
uso industria! ligero solamente. 


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 
Para mantener las rodilleras en éptimas condiciones: Limpie con un pafio humedo y una solucién limpiadora ligera, tal como liquido de lavado diluido 


ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Cuando no esté en uso, quarde el producto en un 4rea bien ventilada, lejos de temperaturas extremas. Los cambios en las condiciones ambientales, como la temperatura, pueden reducir el 
protector. Nunca coloque objetos pesados encima de é1. Si es posible, evite el plegado excesivo y, preferiblemente, gudrdelo coigando verticalmente. Si e! producto esta himedo, déjelo secar 
completamente antes de guardario. x 


REPARAR 
Si el producto se dafia, NO proporcionara ei nivel éptimo de proteccién, y por lo tanto debe ser reemplazado inmediatamente. Nunca utilice el producto dafiado. 


Fin de la vida 
Los productos usados deben ser eliminados de acuerdo con jas regulaciones ambientales locales / nacionales en un sitio de lienado adecuado. Puede obtenerse mas informacion sobre estas 


Obtenido de sus autoridades locales. 


DIZLIKLER ICIN KULLANICI BILGIs! 
Calismas: devam ediyor 
3a Holywell Hill, 


StAlbans EU Manufacturer : *. 
Hertfordshire, WIP (Workwear Europe Ltd) 
aut 1ER \ jand ASI DP8R DWC5224 


Bu diztikier, n ° 0321 SATRA Teknoloji Merkezi, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD onaylanmis kuruius tarafindan EC Tipi muayenesine tabi tutulmustur. 
Diz gdkme pozisyonunda ¢aligmak icin diz korumalan igin Avrupa standard! EN 14404: 2004 + A1: 2010'a gre Birlesik Krallik. Ozerine basilan CE isareti, 
Kisisel Koruyucu Donanimia ilgili 89/686 / CEE sayili Avrupa Yénergesi‘nin temel gereklilikleri. 


DIKIAT: 


KORUMA PERFORMANS SEVIYELERINI SECME NASIL 

Daziik 0 Diz veya diz olmayan zemin yOzeylerinde kullanima uygun, penetrasyona Kars! koruma saglamayan dizlik koruyucular 

Seviye 1 Diz veya diz olmayan zemin yizeylerinde kullanima uygun ve en az (100 + 5) N'lik bir kuwvetie nifuz etmeye kars: koruma saglayan dizilik koruyucular 
Diz 2 Diz veya diz olmayan zemin yiizeylerinde kullanima uygun ve en az (250 + 10) N’'lik bir kuvvetie nifuz etmeye kars: koruma sa@layan diztik koruyucular 


PERFORMANS 
Bu Grn, BS EN 14404: 2004 + A1: 2010'a gore test edilmistir ve agagidaki Performans Tip 1 Dazey O'a ulasmistir. 


KULLANIM: 

Bu diz kapakian diz ¢dkmig konumda caligirken kuflanicinin dizierinin sini: bir gekilde korunmas: icin tasarianmishr. Bununia birlikte, galigan, kronik hasar tehiikesinin farkinda olmalidir. 
Dizler ve etkileri yaveslatmak icin dizenli olarak diz gdkmis olmait. Dizler icin olas: herhangi bir tehlikeye maruz kalma sdresinin tamami boyunca giyilmelidirier. Eger dizlikier 

Zarar gérorse, onler! heman yeni bir citt lie dedistirin. Higbir koruyucusu yaralanmalara kargi tam koruma saglayamaz 


UYDURMA: 

8u Orin, dizinize yeriestiritmekte ve kan akigin: sinirlamaksa da alt ve Ost kayrsiarla rahat ve istikrarl: bir konumda sarilmak Gzere tasarlanmistir. Ya Grdnler 

Cok gevsek veya cok sik hareketleri kisitiar ve optimum seviyede koruma saGiamaz. Herhangi bir ige baglamadan dnce pedierin konumiarin: daima test edin. Bu koruyucusu, 

Bir boyut herkese uyuyor ve ayarlanabilir kayislar var, boyutlandirma 100 cm'lik bir bel boyutuna dayanvyor. Dizlikler, Tip 1 (bagka bir giysidsn bagimsiz) ve pantoloniarin disina yertestirilmelidir 
Ve cizimlerde gésteriidigi gibi takilmigtr: 


KULLANIM KISITLI MALZEMELER: 
Bu diz kapaklar suya, kimyasallara ve atese kargi koruma saQlamaziar. Koruyucu kirik kabukiar veya yirtk yastiklar gibi agir aginma belirtileri gSsteriyorsa, dizlik degistinimelidir. Herhangi bir 
kirlenme, Koruyucunun dedistiriimesi, koruyucunun performansin: tshlikeli bir gekilde dUgirebilir. Bu GrnGn Smrii 2-5 yil arasindadir. Bu Ordn yainizca hafif endOstriye! kulianim igindir. 


TEMIZLIK VE BAKIM: 
Dizlikterinizi en tyi durumda tutmak icin: Nemli bezie ve seyreititmig yrkama srvist gibi hafif temizieme odzeltisi ile temizieyin. 


DEPOLAMA VE TASIMA 

Or0nd kutlanmadiginizda, agin sicakiiklardan uzak, iyi havalandinimis bir béigede saklayin. Sicakiik gibi gevresel kogullardaki deGisiklikler, sicaklik performansini dUsUrebilir. 

koruyucusu. Uzerinin dzerine agw meizemeter koymayin. MOmkinse, agin katlanmay: Oniemek ve tercihen dikey olarak asili olarak saklamak. Uriin islak ise, depoya yerlestirmeden Once tamamen 
kurumasini bekleyin. 


ONARIM 
Oran hasar gérirse optimum dizeyde koruma saglamaz ve bu nedenie derhal degistiriimelidir. Hasart: Grd kesinlikle kullanmayin. 


Hayatin sonu 
Kullaniimig dranier, yerel / ulusal gevre yOnetmelikierine uygun olarak uygun bir arazi dolum alanina yeriestirilmeltidir. Bu ynetmeliklerie ilgili daha fazia bilgi 
Yerei yetkililerinizden temin edebilirsiniz. 


INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU GENUNCHIERE 


IN DESFASURARE - — — —- 
3a Holywell Hill, EU Manufacturer : 

St Albans 

set pe 28 

AL11ER ireland AS1 DP&R 

pain DWC5224 


Aceste genunchiuri au facut obiectul unei examindri CE de tip de cdtre organismul notificat nr. 0321 SATRA Technology Center, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD 
Marea Britanie, in conformitate cu standardul european EN 14404: 2004 + A1: 2010 pentru protectia genunchiului pentru a lucra in pozitia in genunchi. Marcajul CE tiparit pe acestea semnifica 
respectarea Cerintele esentiaie ale Directivei Europene 89/686 / CEF. privind echipamentul de protectie personala. 


PRUDENTA: 


CUM SA SELECTI NIVELURILE DE PERFORMANTA A PROTECTIE! 

Nivetul 0 Protectoare pentru genunchi adecvate pentru a fi utilizate pe suprafete plane sau netezite si care nu ofera protectie Impotriva penetrarii 

Nivelul 1 protectori pentru genunchi adecvati pentru a fi utilizati pe suprafete plane sau netezite si care oferd protectie impotriva penetrarii ia o forta de cel putin (100 + 5) N 

Nivelul 2 Protectoare pentru genunchi adecvate pentru a fi utilizate pe suprafete de podea plane sau netede si care ofera protectie Impotriva penetrarii la o forté de cel putin (250 + 10) N 


PERFORMANTA 
Acest produs a fost testat in conformitate cu BS EN 14404: 2004 + A‘: 2010 $i a obtinut urmatoarete performante Tip 1 Nivel 0. 


UTILIZARE: 

Aceste genunchiuri sunt projectate pentru a oferi o protectie limitata a genunchilor purtdtorului atunci cand lucreaza in pozitia de ingenuncheat. Lucrétorul trebule totugi sd fie constient de pericolul 
unor daune cronice la Genunchii si trebule s4 paraseasca In mod reguiat pozitia In genunchi pentru a Incetini efectele. Acestea trebuie purtate pe toaté durata expunerii la orice perico! potential pentru 
genunchi. Dacd genunchiiSa fie deteriorate, s4 le Inlocuiti imediat printr-o noua pereche. Nici un protector nu poate oferi protectie completa impotriva raniior 


MONTAJ: 

Acest produs este destinat sa fie plasat pe genunchi $i legat de curelele inferioare si superioare Intr-o pozitie confortabilad $i stabild, fara a restrictiona fluxul sanguin. Produse care sunt fie ele 
Prea putin sau prea strans va restrictiona migcarea $i ni va oferi nivetul optim de protectie. j Intotdeauna pozitionarea placutelor inainte de a incepe orice lucrare. Acest protector este 
disponibil in O mérime se potriveste tuturor $i are Curele ajustabile dimensiunea se bazeaza pe o dfpensiune a taliei de 100 cm. Piesele de genunchi sunt de tip 1 (independent de ait articol de 
Imbrac4minte) si trebuie plasate in afara pantalonitor $i atagat aga cum se arata in desene: 


LIMITARI DE UTILIZARE: 

Aceste genunchi nu ofera protectie impotriva apei, a substanjelor chimice si a focului. In cazul In care protectors! prezinté semne de uzura severd, cum ar fi cojile rupte sau tampoansie rupte, pneu! 
trebuie inlocuit. Orice contaminare,Modificarea protectorului ar putea reduce periculos performanta protectorului. Durata de viata a acestui produs este cuprinsa Intre 2-5 ani. Acest produs este 
destinat exclusiv utilizarii industriale ugoare. 


CURATAREA Si INTRETINEREA: 
Pentru a va mentine genunchil In stare optima: Cur&lati cu o carpé umeda $i o solujie de curStare ugoard, cum ar fi lichidul de spalare diluat 


DEPOZITARE $! TRANSPORT 

Cand nu i utilizati, depozitati produsul Intr-o zona bine ventilataé, deparie de temperaturile extreme. Modificarile conditillor de mediu, cum ar fi temperatura, pot reduce performanta 

protector. Nu puneti niciodatd obiecte grele peste ele. Daca este posibil, evitati plierea excesiva si, de preferinta, depozitati-o agdtata vertical. Daca produsul este umed, ldsati-l sé se usuce complet 
Inainte de al depozita. 


REPARATIE 
Daca produsui se deterioreazd, NU va furniza nivelul optim de protectie $i, prin urmars, ar trebui Iniocuit imediat. Nu utilizati niciodaté produsu! deteriorat. 


Sfarsitul vieti 
Produsele uzate trebuie eruncate In conformitate cu reglementérile locale / nationale privind mediul Inconjurator, la un amplasament adecvat pentru umplerea terenului. Informatii suplimentare privind 


aceste reglementari pot fi 
Obtinute de fa autoritatile locale. 


FATA 


~~--{+- Fixafi sirans cu ajutorul curelelor elastice 
| 


| 
| 
| 


BENUTZERINFORMATION FOR KNIESCHUTZER 
WORK IN PROGRESS : 
3a Holywell Hill, 


meeps EU Manufacturer : : 
Hertfordshire, WIP (Workwear Europe Ltd) 
AL11GR ireland AS1 DP8R DWC5224 


VEREINIGTES KONIGREICH 


Diese Knieschoner wurden einer EG-Baumusterprifung durch die benannte Stelle Nr. 0321 SATRA Technology Center, Wyndham Way, Teiford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 SD 
unterzogenVereinigtes Knigreich, nach der europaischen Norm EN 14404: 2004 + A1: 2010 far Knieschiitzer fiir die Arbeit in der knienden Position. Das CE-Zeichen, das auf diese gedruckt ist, 
bedeutet die Achtung der Wesentliche Anforderungen der Europaischen Richtlinie Nr. 89/686 / EWG Ober perséniiche SchutzausrUstung. 


VORSICHT: 


WiE WIRD DIE LEISTUNGSSTELLEN AUSGEWAHLT 

Level 0 Knieschitzer geeignet fir den Einsatz auf flachen oder nicht flachen Bodenflachen und bieten keinen Schutz gegen Eindringen 

Level 1 Knieschitzer geeignet flr den Einsatz auf flachen oder nicht flachen Bodenflachen und Schutz gegen Eindringen bei einer Kraft von mindestens (100 + 5) N 
Level 2 Knieschitzer geeignet fir den Einsatz auf flachen oder nicht flachen Bodenflachen und Schutz gegen Eindringen bei einer Kraft von mindestens (250 + 10) N 


PERFORMANCE 
Dieses Produkt wurde nach BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 geprift und hat foigende ‘¢istung erreicht Typ 1 Level 0. 


VERWENDUNG: 

Diese Knieschoner sind so ausgeiegt, dass sie bei der Arbeit in der Knieposition einen begrenzien Schutz der Knie des Tragers bieten. Der Arbeiter muss sich jedoch der Gefahr von chronischen 
Sch&den bewusst seiniKnie und muss regelmaGig die kniende Position verlassen, um die Effekte zu veriangsamen. Sie missen wahrend der gesemten Dauer der Exposition gegenfiber einer pe cnc 
Gefahr fiir die Knie getragen werden. Wenn die KnieschonerBeschadigt werden, ersetzen sie sofort durch ein neues Paar. Kein Schutz kann vollen Schutz vor Verletzungen bieten 


PASSEND ZU: 

Dieses Produkt soil auf dem Knie platziert werden und von den unteren und oberen Riemen in einer bequemen und stabilen Position geschnallt werden, ohne den Blutfluss zu beschranken. Produkte, 
die entweder sindZu locker oder zu eng wird die Bewegung einschranken und kein optimales Schutzniveau bieten. Testen Sie immer die Positionierung der Pads, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. 
Dieser Beschiitzer ist erhditlich inEine Gré8e passt alle und hat verstellbare Riemen die Gréfe basiert auf einer Taille GréRe von 100 cm. Die Knieschoner sind Typ 1 (unabhangig von einem anderen 
Kleidungsstiick) und mdssen au&erhalb der Hose platziert werden Und wie in den Zeichnungen gezeigt: 


BESCHRANKUNGEN: 

Diese Knieschen bieten keinen Schutz gegen Wasser, Chemikalien und Feuer. Wenn der Beschiltzer Anzeichen einer schweren Abnutzung wie zerbrochene Schalen oder gerippte Pads aufweist, soille 
das Kneepad ersetzt werden. Jegliche Koritamination,Eine Veranderung des Bescniitzers, kénnte die Leistung des Beschitzers gefahrlich reduzieren. Die Lebensdauer dieses Produktes jiegt zwischen 
2-5 Jahren. Dieses Produkt ist nur flr den industriellen Gebrauch bestimmt. 


REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG: 
Um die Knieschoner in einem optimalen Zustand zu halten: Mit feuchtern Tuch und leichter Reinigungsiésung wie verdiinnte Spiiimittel reinigen 


LAGERUNG UND TRANSPORT 

Wenn nicht in Gebrauch, lager Sie das Produkt in einem gut belifteten Bereich weg von extremen Temperaturen. Anderungen'der Umgebungsbedingungen wie Temperatur kénnen die Leistung der 
Schutz. Legen Sie niemais schwere Gegenstande darauf. Wenn mdglich, vermeiden Sie GbermaBiges Falten und speichern Sie es vorzugsweise vertikal. Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es 
volistandig trocknen, bevor Sie es in die Lagerung bringen 


REPARIEREN 
Wenn das Produkt beschadigt wird, wird es NICHT das optimale Schutzniveau bieten und sollte daher soforl ersetzt werden. Verwenden Sie niemals das beschddigte Produkt. 


Ende des Lebens 
Gebrauchte Produkte sollien gemai den rtlichen / nationalen Umweitvorschrifien an einer geeigneten Landfilistelle entsorgt werden. Weitere Informationen zu diesen Vorschriften kénnen sein 
Erhalten von thren Srtlichen Behdrden. 


HINTEN 
Am riemen hinter 
dem knie ziehen & 
| am knopf auf der 
gegeniberliegenden 
seite am riemen 
oben & unten 
einhaken 


~ | Sitz mit elastikriemen anpassen 


Knie hinten 


SS. 


